INFORME GENERAL SATI-Q PEDIÁTRICO 2011 


El informe general SATI-Q pediátrico fue confeccionado a partir de los datos aportados 
por las siguientes instituciones: 


UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS PROVINCIA 


Hospital de Niños "Doctor Ricardo Gutiérrez" CABA 

Hospital de Niños "Sor María Ludovica" La Plata, Buenos Aires 
Hospital El Cruce "Néstor Kirchner" Florencio Varela, Buenos Aires 
Hospital Italiano La Plata La Plata, Buenos Aires 
Hospital Pediátrico "Doctor Fernando Barreyro" Posadas, Misiones 

Hospital Provincial de Rosario Rosario, Santa Fe 

Hospital Universitario Austral Pilar, Buenos Aires 


Hospital Zonal General de Agudos "Doctor Lucio Meléndez" Adrogué, Alte. Brown, Buenos Aires 





